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A revista eOftalmo, a primeira revista inteiramente eletrônica da oftalmologia brasileira, dá mais um passo 
em direção ao futuro. 

Mudamos o nosso site para torná-lo mais amigável e de melhor compreensão. Substituífmos o sistema de 
submissão de artigos, passando a utilizar o mesmo sistema dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, o Schola- 
rOne. Portanto, os autores brasileiros terão uma linguagem única para submissão de suas colaborações. Este 
novo sistema é internacionalmente testado e aprovado por diversas revistas científicas. Permite a submissão 
online mais fácil e mais ágil, facilita o processo de revisão e permite publicações em tempo mais curto, atendendo 
aos desejos de autores e colaboradores da revista. 

Desta forma, a eOftalmo, mais rápida e mais acessível aos colegas oftalmologistas do Brasil, espera a sua 
contribuição. Casos clínicos, artigos de revisão, opiniões de especialistas e as demais colaborações são todas 
bem vindas. Não deixe de submeter seu artigo! Contamos com a sua colaboração! 


Com os desejos de um Feliz Natal e um próspero 2018 a todos! 


Carlos Augusto Moreira Júnior 
Editor Chefe 
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